§. 133.             Eindringen der Welle in den Leiter.                 3
Je grosser dieser Werth ist, um so weniger tief wird < Welle in den Leiter merklich eindringen, und bei geniige grossem Werthe wird man das Eindringen ganzlich verna< lassigen konnen. Solche Korper, bei denen dies gestattet ist, 1 denen also von dem Eindringen elektromagnetischer Wellen gai lich abgesehen werden kann, heissen nach Hertz vollkomme Leiter1), und die Metalle konnen erfahrungsmassig zu dies gerechnet werden.
Ob aber ein Korper als vollkommener Leiter zu betraclrt ist oder nicht, wird ausser von seinem Leitvermogen auch nc von der Wellenlange oder der SchwiBgungsdauer der einfallend Welle abhangen und wird bei schnelleren Oscillationen eher i stattet sein als bei langsamen.
Wenn man  einen vollkomnienen Leiter  annehmen darf, hat  man   sich   nur  noch  mit  der einfallenden   und  reftectirl Welle zu befassen, und die Grenzbedingung reducirt sich einfs darauf, dass an der Grenze des Leiters
E = 0 sein muss.
Die erste Gleichung (5) ergiebt dann fur diesen Fall
Die magnetische Componente wircl an der Grenze nicht gle: Null, und es muss, was auch der Factor R in den Formeln anzeigt, noch ein gewisses Eindringen der magnetischen Welle den Leiter angenommen werden.
x)  Bei  den   schnellsten  von  Hertz  angewandten  Schwingungen T == 22.10"""10 und fiir ein Metall von hohem Leitvermogen, etwa wie Sill ist das hier im elektrostatischen Maasse zu messende P, abgerundet gk
^ • 1015, folglich ist
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